Sylvania 


r TRIODE AMPLIFICATEUR 
7 DETECTEUR 
+Q, 

IE EAE E 
Tension de chauffage CA ou CC … … aa .… … 6,8 volts 
Courant de chauffage .. sen nes os es ose 0,3 ampère 
Ampoule  … de. aant me rise ie ST-12 
Culot — Petit octal 6 broches in re io frs cé raese 6-Q 


Position de montage è Toutes 
* Pour toutes les autres "caractéristiques et les applications, voir 
type 76, qui ne diffère du 6P5G que par le culot. 


SYLVANIA LE TUBE ESSAYÉ SUR POSTE 85 


